Ry JIMUCU 組み 立て か た 手順 の 流れ ART-310S/ART-210S (1 段 ) :⑳ー@⑧ ART-320S/ART-220S (2 段 )、ART-330S/ART-230S (3 段 ) :⑳ー@6ー@⑥ 
ロロ LINCO 

に \ 
移 重 式 中 場 ART-S シン シリーズ 


⑩ 下 わ く ( 最 下段 ) の 組み 立て 、※ 手 順 イ ラス ト は ART-330S 


1 ジャ ッ キ 付 キ ャ スタ ー を 下 わく に 取り 付け ます 。 「 要 組 足場 内 側面 」 ラ ベル 4 先行 手すり わく 


組立 説明 書 


上 部 
この度 は 弊社 製品 を お 買い 上 げ い た だ き 誠 に あり が と う ご ざ いま す 。 
本 組立 説明 書 に し た が い 安 全 に 組み 立て て くだ さい 。 、 
この 説明 書 は 製品 の 組み 立て か た と 、 使 用 上 の 注意 点 を 記載 し て いま 2 ART ブレ ス を 取り 付け ます 。 フッ ク 
す 。 組 み 立 て る 前 に 必ず この 組立 説明 書 を 読ん で くだ さい 。 お 読み に 
な っ た 後 も 、 い つも そば に 置い て 、 わ か ら な いと き に で 再読 くだ さい 。 [ 
@ 叶 働 安全 衛生 規則 に より 「 足 場 の 組立 て 等 作業 」 に 係る 労働 者 へ は 特 プ NE 本 部 
別 教 育 が 義務 と な っ て お り 、 足 場 の 高 さ が 5m 以 上 の 場合 は 、 技 能 講習 は 内 
を 修了 し た 作業 主任 者 の 選任 が 必要 で す 。 EN 6 
@ 取 扱 説明 書 と 組立 説明 書 を よく 読ん で 、 必 ず 2 名 以上 で 正しく 組み 立て 
OO ブレ ス を 取り 付け た ら 、 下 わく 支柱 を 結ぶ 4 辺 が 長方形 に な る 
組み 立て 前 に 、 当 て 変形 や 損傷 な ど 常 が な いか 点 、 レ 選 こつ 、「 ト ィ 7 引 ふ 方 形 に 
UE よう に 位置 を 調整 し て 、 ジ ャ ッ キ 付 キャ スタ ー の ブレ ー キ を か 
@ 租 み 立て 、 変 更 、 解 体 時 に は ヘル メッ ト 、 墜 落 制止 用 器具 (安全 帯 ) け 、 そ の 後に 高 さ を 一 番 下 まで 下げ ます 。 
を 使用 し 、 危 険 な 区 域 に 関係 者 以外 の 立ち 入り を 禁止 し て くだ さい 。 下 わく 支 料 
3 床 付き 布 わ く を 最 下段 に 取り 付け ます 。 
立 ーー 世 拓 ーー ーー い 
部 材 上 晃 4 先行 手すり わく を 「 枠 組 足 場内 側面 」 ラ ベル を 
ele 内 側 に し て 、 取 り 付 け ま す 。 
下 わ く (2 枚 板 用 ) 下 わ く (3 枚 板 用 ) ART ブ レス ボル ト の 状態 ミ ャ ッ キキ 人 ー 
ART-A1016G ART-A1516G ART-X1812 1 1 ジャ ッ キ 付 キ ャ スタ 
ia に ペッ ンク Aa | 四 
| 還 ング ヘ 、 の ジャ ッ キ 付 キ ャ スタ ー の 高 さ 調 整 と ブレ ー キ ジャ ッ キ ペー ス の 高 さ 調整 
に トー EZaP4-EE フッ ク を 下 わく の 下部 回 転 金 上 を 下 わ ボル ト を 回 し て _ 
段数 1 段 12 段 13 段 段数 |1 段 12 段 13 段 最上 段 に 掛け ます 。 くに 取り 付け ます 。 固定 し ます 。 SN NN 人 
量 | 2 4 2 量 | 2 内 2 2 三 3 は 9 ヽ き 3 
5 im 先行 ます り わく 5 床 付き 布 わ く を 下 わ く 最上 段 に 取り 付け ます 。 ンド ル を 上 げ ま す 。 ンド ル を 上 げ 、 上 
上 わく (2 枚 板 用 ) 上 わく (3 枚 板 用 ) ーーー] の 
UM UE 上 床 付き 布 わく を 取り 付け た ら 、 地 面 と 水平 に なる よう に ジャ ッ キ NG 
人 叶 寺 議 寺 ] F「 付 キ ャ スタ ー の 高 さ を 調整 し ます 。 
一 ーーーーーー ル 没 ル ルル 下 の 、 A ーー NN 
ー ーー 数 年 2 1416. 人 間 合 人 は 6 ER 解除 3 あり 
6 ジャ ッ キ ペー ス を アウ トリ ガー 本 体 に 取り 付け ます ブレーキ を か け ます 23 守 so UM 
概数 11 段 12 段 は 段 | | 且 数 |1 段 12 邊 3 段 | 床 付き 布 わく (450 幅 ) 二 ー - 四 
数 量 | 0 2 4 数 量 | 0 2 4 ART-K4518 警 告 人 
手すり フレ ー ム (2 覆 板 用 ) 手すり フレ ー ム 103 枚 板 用 5 2 自 以上 組み 立て る 場合 は 必ず 
ART-P1011 ART-P1511 上 アウ トリ ガー を 取り 付け る 。 
-1995 し 1524 還 較 PEdH 
3 7 取り 付け 時 は 、 ジ ャ ッ キ ペー ス を 上 まで 上 げ て お きま す 。 
届 数 | 段 2 段 |3 邊 届 数 |1 段 12 段 |3 段 | 全開 義足 場 板 7 アウ トリ ガー を 下 わ くに 取り 付け ます 。 
数 量 1 2 12 12 数 量 | 2 | 2 12 ALTH518S し 開く 
1829 AL 
妻 面 幅 木 (2 枚 板 用 ) 妻 面 四 木 (3 枚 板 用 ) . 隊 
HPKJ892_」 HPKS1340 隊 二 隊 
Ja (に 主 限 数 | 段 |2 段 |3 段 
回 加 数 量 | 1 1 1 4 
| 下 ク ラン プ を 下 わく 最 下段 の すぐ 上 の 位置 クラ ンプ を ノブ ナッ ト で 
時 還 昇降 階段 に 合わ せ て 、 上 下 クラ ンプ を 取り 付け ます 。 。 閉じ ます 。 固定 し ます 。 
ART 水 平 ブレ ス 桁 面 幅 木 MM 
ART-BR18 HPK18A の アウ トリ ガー を 約 45* で 取り 付け た ら 、 ジ ャ ッ キ ペー ス を 接地 させ ます 。 
1 1.829 コ 1.829 還 ッ シ 
_ [ 8 昇降 階段 を 取り 付け ます 。 
計 | フッ | フ | | 投 時 | レラ トッ トッ | | 上 数 自 |2 段 3 上 側 の フッ ク を 下 わく の 最上 腕 < 掛 け ます 。 
数 量 | 1 み 3 


ジャ ッ キ 付 キ ャ スタ ー アウ トリ ガー 本 体 、 
BL6N ART-SR750A ジャ ッ キ ベース 


四 | AJ60W_S 
4 8 11 


」 ※1 段 の 場合 は アウ トリ ガー は ※1 段 の 場合 は アウ トリ ガー は 
段数 |1 段 |2 段 13 段 段数 |1 段 |2 段 13 段 段数 |1 段 |2 段 13 段 下 側 の フッ ク を 床 付き 布 わ フッ ク を 下 に 押し 込 フッ ク を 回 転 さ せ て 、 広 付 セッ ト 内 容 に は 含ま れ ま せん 。 セッ ト 内 容 に は 含ま れ ま せん 。 
数 量 | 4 | 4 | 4 数 量 | 0 | 4 | 4 数 量 | 0 | 4 | 4 く の 隙 間 に 通 し ます 。 み ま す 。 き 布 わく に 引っ 掛け ます 。 


組み 立て か た 
の 上 わく (2 段 目 ・3 段 目 ) の 組み 立て ※ 手 順 イ ラス ト は ART-3305S 


作 危 険 
2 段 目 以上 の 組み 立て や 解体 、 作 業 時 は 必ず 


隊 落 制止 用 器具 (安全 帯 ) を 装着 し 、 先 行 手 す 
り わ く 最上 部 中 央 に か け て 使用 する 。 


1 上 わく を 下 わ くに 連結 し ます 。 
連結 ビ ピン が ロッ ク 状 態 に た り ます 。 


【 テ ェ ッ ク 】 


下段 に 取り 付け た 先行 手すり わく の 上 部 回 転 


手順 の 流れ ART-310S/ART-210S (1 段 ) :⑳ー@⑥ 


2 先行 手すり わく 


「 枠 組 足場 内 側面 」 ラ ベル 


金具 を 上 わく に 取り 付け ます 。 


2 先行 手すり わく を 「 梓 組 足場 内 側面 」 
ラベ ル を 内 側 に し て 、 取 り 付け ます 。 


フッ ク を 上 わく の 下部 回 転 金具 を 上 わく 
最上 段 に 掛け ます 。 に 取り 付け ます 。 


ボル ト を 回 し て (ボル ト の 状態 
固定 し ます 。 


ここ まで の か た ち (2 段 目 組 み 立 て 時 ) 
ART-2 (2 枚 板 仕様 ) 


ART ブレ ス を 取り 付け ます 。 


ART ブレ ス の 取り 付け か た は 、「⑩ 下 わく ( 最 下 段 ) 
の 組み 立て 」 の 手順 2 を 参照 し て くだ さい 。 


床 付 き 布 わ く を 上 わく 最上 段 に 取り 付け ます 。 


昇降 階段 を 取り 付け ます 。 
⑤fS2 


昇降 階段 の 取り 付け か た は 、「⑩ 下 わく ( 最 下段) 
の 組み 立て 」 の 手順 8 を 参照 し て くだ さい 。 


3 段 目 を 2 段 目 と 同様 に 組み 立て ます 。 


3 段 目 の 部 材 の 受け 渡し に つい て 


各 段 に 人 を 配置 し 、 昇降 階段 の 上 部 開口 を 利用 し て 、 
部 材 を 下 か ら 順 に 受け 渡し し て くだ さい 。 


ART-3 (3 枚 板 仕様 ) 


4 人 り 付け ます 。 


@ 手すり フレ ー ム (最上 段 ) の 組み 立て 


1 全開 閉 足 場 板 を 操作 シャ フト が 内 側 に な る 
よう に し て 、 昇 降 階段 の 上 に 取り 付け ます 。 


| 全開 閉 足場 板 の 取り 扱い に つい て 


全開 義足 場 板 の お も て 面 に ある 「 ハ ッ チ 部 開閉 方 法 」 
の ラベ ル の と お り 、 操 作 シ ャ フト を 内 側 に 引き ハッ 
チ を 開け て 、 作 業 床 に 昇 つ て くだ さい 、。 
閉め る と き は 、 以 下 の 手 順 で 行っ て くだ さい 。 


ッ ン ン 
③ 
レ > っ 
レー 夫 
① ハ ッ チ を 起こ し な が ら 、 ③ ハ ッ チ を 閉め ます 。 
② 倒 れ 止 め シ ャ フト を 手前 に 
引き ます 。 


2 手すり フレ ー ム を 取り 付け ます 。 


連結 ビ ピン が ロッ ク 状 態 に た り ま す 。 


REZ2 
下段 に 取り 付け た 先行 手すり わく の 上 部 回 
転 金具 を 手すり フレ ー ム に 取り 付け ます 。 


3 ART 水平 ブ レス を 取り 付け ます 。 


折れ ピン を 折り 曲げ て 、 
ロッ ク し ます 。 


ブレ ス を 折れ ピン に 
差し 込み ます 。 


、 さき ジロ ッ ク ピ ン 
桁 面 幅 木 の 片側 (ロッ 反対 側 の ロッ ク ピ ン を ロッ ク ピ ン を 戻し て 
ク ピ ン の な い 側 ) を 解除 し 、 金 具 を 押し 込 ロッ ク し ます 。 


斜め に は め 込 み ま す 。 ん で 取り 付け ます 。 

し テ ェ ッ ク 】 

桁 面 幅 木 を 取り 付け る と き は 、 床 付き 布 わ 
く (足場 板 ) の フッ ク を は さ み 込 むように 
し て 取り 付け て くだ さい 。 


妻 面相 木 を 桁 面 柚木 
上 か ら は め 込 み ま す 。 


は め 込 ん だ 後 、 妻 面 の 
外側 に ある レバ ー で 
ロッ ク し ます 。 


ART-320S/ART-220S (2 段 )、ART-330S/ART-230S (3 段 ) :⑳ー@ー@ 


※ 手 順 イ ラス ト は ART-330S 
操作 シャ フト 
1 全開 閉 足場 板 


2 手すり フレ ー ム 


組み 立て 完了 後 の 確認 


組み 立て が 完了 し た ら 、 使 用 する 前 に 以下 の 点 に つい て 確認 し 
て くだ さい 。 

念 キ ャ スタ ー の ブレ ー キ の きき 具合 

借 ブ レス ・ 昇 降 階 段 ・ 手 すり ・ 幅 木 な どの 取り 付け 状態 

信 最 上 段 の 足場 板 は 全て 敷 か れ て いる か 

人 @ 大 き な 変 形 (へ こみ ・ 曲 が りな ど ) は な いか 

代打 れ ビ ピン の ロッ ク が 掛か っ て いる か 

信 水 平 に な っ て いる か 

人 @ 連 結 ピ ン が ロッ ク 状 態 か 


の 8 4 


| 


※ 部 材 の 変形 は 強度 低下 や 予期 せ ぬ 事故 に つなが り ま す 。 変形 
を 発見 し た 場合 は 、 使 用 を 中 止 し て くだ さい 。 


画 連 結 ビ ン の 解除 の し か た 
下 わ く 、 上 わく 、 手 すり フレ ー ム を 取り 外す に は 、 連 結 ビ ピン の ロッ 
ク を 解除 する 必要 が あり ます 。 


|① ! 
ES さ 
4) = ゆ ロ ッ ク 金 具 を 押し 、 ③ 1 
込み な が ら 、 ③ 部 材 を 抜き 
② 上 方 向 に スラ イド 取り ます 。 
させ ます 。 


参考 情報 


連結 に つい て 


Rs ルイ つ コ 株 式 会 社 


〒569-8510 大 阪 府 高槻 市 三島 江 1-1-] お 客 様相 談 室 【 三 @0120-302-669 

10:00 一 16:00_ た だ し 12:00 一 13:0O 及 び 土 - 日 祝 を 除く 

※ こ て の 取扱 説明 書 の 無断 転用 を 禁じ ます 。 

※ 万 一 乱丁 、 落 丁 が ご ざい まし た ら 、 お 取り 替え いた し ます 。 

※ 住 宅 機器 事業 部 の 製品 は 日 本 で の 販売 を 目的 と し て 開発 ・ 製 造 ・ 販 売 (仕入れ 品 含 
む ) し て お り ま す 。 

他国 に 輸出 され る 場合 は 弊社 まで ご 相談 くだ さい 。 


2020091-HR 


